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beliehen nach der Beleihungs- und Akkreditierungsverordnung vom Dezember 10, 1997 
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recognised in accordance with the Recognition and Accreditation Ordinance of 10 December 1997 
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DEUTSCHE BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG 
GERMAN TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 


Registriernummer: G100289L 


Registration No.: 


Bescheinigungsinhaber: Albrecht Elektronik GmbH 


Certificate Holder: 


Produktbezeichnung: 
Product Designation: 


Produktbeschreibung: 


Product Description: 


Produkthersteller: 
Product Manufacturer: 


Vorschrift: 


Specification: 


Prüfergebnis: 
Examination Result: 


Dovenkamp 11 
D-22952 Lütjensee 


multiCOM pro 


Tragbare Funkanlage des nichtöffentlichen mobilen Landfunks 
im Frequenzbereich 30 MHz - 1000 MHz 


Cptech 


Entwurf BAPT 222 ZV 100, Ausgabe April 1999 
ETS 300 296, Ausgabe Dezember 1994 


Das geprüfte Baumuster ist konform zu der genannten Prüfvorschrift. 
The examined type is in conformity with the above-mentioned test specification. 


Diese Bescheinigung ist erstellt in Übereinstimmung mit der Telekommunikationszulassungsverordnung vom 20. August 1997 und gilt nur 
in Verbindung mit den nachfolgenden 2 Anlagen. 

This, certificate is issued in accordance with the Telecommunications Type Approval Ordinance of August 20th, 1997 and is only valid in 
conjunction with the following 2 annexes. 
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